MOTOR AND HOUSING PARTS - MODELS 160r / 170r / 180r & 190r 

120 Volt BLOWER, BLOWER / VACUUM 

(Serial Number 204042651 and greater) 




Item 


Part No. 


Description 


Item 


Part No. 


Description 


1 


180499 


Housing Set (Model 160r Only) 


9 


180511 


Spring (Model 170r, 180r & 190r) 


1 


180508 


Housing Set (Model 170r, 180r & 190r) 


10 


180507 


Inlet Cover (Model 160r Only) 


2 


180500 


Switch Cover (Model 160r Only) 


10 


180512 


Inlet Cover w/Handle (Model 1 70r, 1 80r & 1 90r) 


2 


180509 


Switch Cover (Model 1 70r, 1 80r & 1 90r) 


11 


180300 


Screw (1 1 Pack) 


3 


180501 


Switch (Model 160rOnly) 


12 


180468 


Blower Tube 


3 


180510 


Switch (Model 170r, 180r& 190r) 


13 


180469 


Nozzle (flared, Model 160r, 170r& 180r) 


4 


180502 


Power Cord 


13 


181947 


Nozzle (concentrated, Model 190r Only) 


5 


180503 


Motor Pad 








6 


180504 


Motor (Model 1 60r, 1 70r & 1 80r) 








6 


182720 


Motor (Model 190r Only) 








7 


180505 


Washer 








8 


180506 


Impeller 









Reissued 2/00 



VACUUM BAG AND TUBE PARTS - MODEL 170VMr / 180r & 190r 
120 Volt BLOWER / VACUUM 

(Serial Number 204042651 and greater) 




Item Part No. Description 

1 180465 Elbow 

2 180466 Upper Vacuum Tube 

3 180467 Lower Vacuum Tube 

4 180464 Bag (Includes Elbow) 



Reissued 2/00 



